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Die blaue LED leuchtet fir 1s 


41. Einschalten Herausnehmen aus dem Ladekoffer. 
2. Ausschalten bei Einlegen in den Ladekoffer. 


Kopplung 


Anzeige 


1. Aus dem Ladekoffer herausnehmen. Rote und blaue LED blinken schnell 
2. Wahlen Sie .EDIFIER X2" in ihren Gerateeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen,, um eine 
Verbindung herzustellen. 


Hinweis: 
Fir die spatere Verwendung werden die Ohrhérer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerat verbunden, 


Zuriicksetzen 95 )--~ 


Anzeige 


1. Aus dem Ladekoffer herausnehmen. 

2. Mit keinem Bluetooth-Gerat verbunden. Halten Sie das Touchpanel an einem der Ohrhorer ca, 8 s 
gedriickt, warten Sie, bs die blaue LED schnell blinkt, um das Gerdt zurickzusetzen und auszuschalten 
(Wenn der linke und der rechte Ohrhérer verbunden sind, wird die andere Seite auch zurtickgesetzt und 
ausgeschaltet.) 

3. In den Ladekoifer eingeleat und wieder herausgenommen, 

4, Wahlen Sie .EDIFIER X2" in Ihren Ger8teeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen., um eine 
Verbindung herzustellen, 


Linke und rechte Verbindung (Verbinden mit anderen X2-OhrhGrern) 
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Anzeige Anzeige 


1. Die Ohrhdrer dirfen mit keinem anderen Gerdt verbunden sein Tippen Sie § mal schnell auf das 
Touchpanel an beiden Ohrhdrern, um die Verbindung zwischen links und rechts aufzuheben. Die blaue 
LED-Anzeige leuchtet stetig. Setzen Sie die Ohrhérer nach Unterbrechung der Verbindung zurick in den 
Ladekoffer. 

2, Aus dam Ladekoffer herausgenommen und mit keinem anderen Gerat verbunden. Tippen Sie 2 mal 
schnell auf das Touchpanel an belden Ohrhdrern, um die Verbindung zwischen links und rechts zu starten. 
Die biaue LED blinkt schnell 

3. Wahlen Sie ,EDIFIER X2* in ren Gerdteeinstaliungen, um eine Verbindung herzustellen 


Ohrhérer 

1, Wenn Sie einen Signalton fir niedrigen Akkustand héren, legen Sie die 
Ohthirer bitte zum Aufladen in den Ladekotfer. 

2. Die rote LED leuchtet wahrend des Ladevorgangs stetig und geht bei 
voller Ladung aus. 

Ladekoffer 

1. Bitte schlie(ben Sie den Ladekoffer mit dem beiliegenden USB-C- 
Ladekabel an ein Netzteil an. 

2. Die rote LED leuchtet wahrend des Ladevorgangs stetig und geht bei 
Voller Ladung aus. 


RoteLED —_Eingang: SV == 200mA (Ohrhérer) 
5V == 1A (Ladekoffer) 


Steuerelemente 
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Linkes Touchpanel 
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Rechtes Touchpanel 
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Hinweis: 

1. Bitte laden Sie das Produkt nicht auf, wenn sich Schwei® oder andere Fliissigkeiten im Ladeanschluss 
befinden, da dies das Produkt beschadigen kann, 

2. Die Abbildungen dienen ausschlieSlich zur Veranschaulichung und knnen vom tatséichlichen Produkt 
abweichen. 


Fur weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: 


@Edifierglobal @Edifier Global @Edifier_Global 


Modell: EDF200072 
Edifier International Limited 
P.O. Box 6264 
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Hong Kong 
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HINWEIS: 

Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und 
‘Systemaktualisierungen konnen die hierin enthaltenen Informationen 
jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Produkte 
von EDIFIER werden fiir verschiedene Anwendungen entsprechend 
angepasst. 

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen 
kdnnen sich von denen des tatsachlichen Produkts geringfiigig 
unterscheiden. Abbildungen dienen ausschlieflich zu Referenzzwecken. 
Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsachliche Produkt maRgeblich. 
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